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A FORMA MAIS COMUM E SEGURA 
PARA IDENTIFICAR ANIMAIS É ATRAVÉS DE UM 
PEQUENO DISPOSITIVO IMPLANTÁVEL CONHECIDO 
COMO TRANSPONDER. À ANIMALLTAG, EMPRESA 
BRASILEIRA COM 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA E 
ESPECIALISTA EM SOLUÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE ANIMAIS, PRODUZ DUAS OPÇÕES DE 
TRANSPONDERS: O MICROCHIP COM DIMENSÕES 
DE 2MM X 12MM, E O NANOCHIP COM DIMENSÕES 
DE 1.4MM X êMM. 

TANTO O MICROCHIP QUANTO O 
NANOCHIP VÊM EM UMA BONITA EMBALAGEM, 
ESTERILIZADOS, INSERIDOS EM UM MODERNO 
APLICADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM 
AGULHA, ACOMPANHADOS POR UMA EXCLUSIVA 
MEDALHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA FIXAR NA 
COLEIRA, ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS E 
CADASTRO GRATUITO NA REDE ANIMALLTAG. 
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USABILIDADE E PERFORMANCE: O 
APLICADOR DE MICROCHIP ANIMALL TAG, EMBORA 
UM PRODUTO DESCARTÁVEL, POSSUI DESIGN 
ERGONÔMICO, LEVE E COMPACTO. À MOLA PARA 
RETORNO DO ÊMBOLO E O LIMITADOR DE CURSO 
GARANTEM A PERFEITA APLICAÇÃO DO MICROCHIP 
NO ANIMAL. A AGULHA FABRICADA EM AÇO 
INOXIDÁVEL, CONFERE FACILIDADE DE LIMPEZA, 
O QUE GARANTE UMA PERFEITA ESTERILIZAÇÃO. 
O BISEL TRIFACETADO TORNA A APLICAÇÃO MAIS 
FÁCIL E REDUZ A DOR DO ANIMAL. 


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


APLICADOR 

LARGURA: 50 MM 

COMPRIMENTO: 120.0 MM COM A AGULHA 
MATERIAL: ABS 

PESO: 11 G 





AGULHA 

DIÂMETRO 2.6 MM 
COMPRIMENTO: 3.0 CM 
MATERIAL: AÇO INOX 304 
PESO: 1,5 G 
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MICROCHIP E NANOCHIP 








O TRANSPONDER ANIMALLTAG 
É ENCAPSULADO EM BIO-VIDRO, MATERIAL 
UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MARCAPASSOS, 
QUE COMPROVADAMENTE NÃO CAUSA REJEIÇÃO 
QUANDO IMPLANTADO. 

A CÁPSULA DE BIO-VIDRO É REVESTIDA 
POR SUBSTÂNCIA ANTIMIGRATÓRIA CHAMADA 
PARYLENE, QUE IMPEDE A MOVIMENTAÇÃO DO 
TRANSPONDER APÓS A IMPLANTAÇÃO. 





THE GLOBAL STANDARO 
FOR LIVESTOCK DATA 


Nossos MICROCHIPS SÃO 
REGISTRADOS NO ICAR SOB O NÚMERO 963-001 
(PREFIXO FABRICANTE: 963). 

Os  MICROCHIPS DA ANIMALLTAG 
ATENDEM ÀS NORMAS ISO 11784, ISO 11785 
E ISO 14223, OU SEJA, PODEM SER LIDOS POR 
QUALQUER LEITOR DE MICROCHIPS DO MERCADO. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


MiICROCHIP 

DIÂMETRO 2.12 MM 

COMPRIMENTO: 12.0 MM 

MATERIAL: Bio GLASS 8625 

PESO: 95 MG 

FREQUÊNCIA: 134,2 kHz, TECNOLOGIA FDX-B 





NANOCHIP 

DIÂMETRO 1.4 MM 

COMPRIMENTO: 8.0 MM 

MATERIAL: Bio GLASS 8625 

PESO: 30 MG 

FREQUÊNCIA: 134,2 kHz, TECNOLOGIA FDX-B 





MEDALHA 


DUPLA PROTEÇÃO PARA SEU MASCOTE: 
A MEDALHA E O MICROCHIP SOMAM AS VANTAGENS 
DA IDENTIFICAÇÃO VISUAL COM A SEGURANÇA DA 
IDENTIFICAÇÃO PERMANENTE. 

A MEDALHA DE IDENTIFICAÇÃO 
ANIMALLTAG É PEQUENA E LEVE, PERMITINDO 
INCLUSIVE A IDENTIFICAÇÃO DE CÃES PEQUENOS 
E GATOS. É FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO 
E POSSUI BORDA FOSFORESCENTE QUE BRILHA 
NO ESCURO POR ATÉ 12 HORAS, FACILITANDO A 
IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL DURANTE A NOITE. 

No CORPO DA MEDALHA ESTÁ GRAVADO 
o QR CODE DE IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL. 
QUANDO LIDO POR UM CELULAR, OS DADOS DO 
ANIMAL E PROPRIETÁRIO SÃO APRESENTADOS 
NA TELA SEM A NECESSIDADE DE UM APLICATIVO 
ESPECÍFICO. 









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


MEDALHA 
DIÂMETRO 27.1MM 
ESPESSURA: 3.0 MM 
MATERIAL: ABS 
PESO: 1 G 
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O MAIS COMPLETO DO MERCADO 
MUNDIAL. NOSSO BANCO DE DADOS MULTILÍNGUE 
FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE CADASTRO DE ANIMAIS 
IDENTIFICADOS NO BRASIL E EM OUTROS PAÍSES 
ONDE ESTAMOS PRESENTE, COMPONDO ASSIM A 
REDE ANIMALLTAG. 


FUNCIONALIDADES 

* CADASTRO DO ANIMAL E PROPRIETÁRIO 

* CADERNETA DE VACINAÇÃO 

* CONTROLE DE MEDICAÇÃO 

* HISTÓRICO DE CONSULTAS, EXAMES, BANHO, 
TOSA E OUTROS SERVIÇOS 

e TRANSFERÊNCIA DE ANIMAIS 

* LISTA DE ANIMAIS PERDIDOS 

* LISTA DE ANIMAIS PARA ADOÇÃO 
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À Tolida 





A REDE PERMITE ACESSOS COM 
DIFERENTES PERMISSÕES PARA PROPRIETÁRIOS, 
VETERINÁRIOS, ASSOCIAÇÕES E GOVERNO, 
PROVENDO RELATÓRIOS GERENCIAIS PARA CADA 
USUÁRIO. ASSIM, UM VETERINÁRIO PODE SABER 
QUAL A DATA DE RETORNO DE VACINAÇÃO OU 
CONSULTA DE SEUS CLIENTES, E UMA PREFEITURA 
PODE TER INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE 
VACINAÇÃO DOS ANIMAIS DE UMA DETERMINADA 
CIDADE. 

PARA OS CLIENTES ANIMALLTAG O 
ACESSO É GRATUITO. ANIMAIS IDENTIFICADOS 
COM MICROCHIP DE OUTRO FABRICANTE PODEM 
SER CADASTRADOS NA REDE, BASTA ADQUIRIR A 
MEDALHA DE IDENTIFICAÇÃO ANIMALLTAG. 







Tia Cissa, 34 Push, Ea 
Pato Lordes ágio 
Carlo Hachusjo 
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Caracteristicas 
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ANIMALLTAG, DESDE 1991 NO MERCADO 

ANIMALLTAG É UMA EMPRESA BRASILEIRA DEDICADA 
AS MAIS DIVERSAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA 
O AGRONEGÓCIO TAIS COMO BRINCOS E LEITORES DE 
RÁDIO FREQUÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, 
BALANÇAS PARA PESAR GADO, SOFTWARE DE GESTÃO 
PARA PECUÁRIA, E IMOBILIZADORES ELETRÔNICOS 
ENTRE OUTROS. 

CONTAMOS COM PESSOAL ALTAMENTE QUALIFICADO 
PARA A PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE 
NOSSOS PRODUTOS SOB UM SISTEMA DE QUALIDADE 
CERTIFICADO, O QUE NOS PERMITE OFERECER UM 
EXCELENTE RESPALDO ANTE QUALQUER EVENTUALIDADE, 
DÚVIDA OU INCONFORMIDADE. 

PossuÍíMOS UM PARQUE DE MÁQUINAS MODERNO E DE 
ALTA TECNOLOGIA PARA A INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS 
E MONTAGEM DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS, GARANTINDO 
A QUALIDADE DOS NOSSOS PRODUTOS, VENDIDOS NO 
BRASIL E EXPORTADO PARA MAIS DE 25 PAÍSES. 


LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

SITUADA NA CIDADE SÃO CARLOS, NO INTERIOR DE 
SÃO PAULO, CIDADE QUE RECEBEU O TÍTULO DE CAPITAL 
DA TECNOLOGIA POR ABRIGAR TRÊS DAS MELHORES 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO PAÍS, ALÉM DE SEDIAR DOIS 
IMPORTANTES CENTROS DE PESQUISA DA EMBRAPA. 
ESTÁ INSTALADA EM PRÉDIO PRÓPRIO E POSSUI UMA 
ÁREA RURAL DE 250.000 M2, A UMA DISTÂNCIA DE 17 
KM DO CENTRO DE SÃO CARLOS, ONDE DESENVOLVE E 
VALIDA SEUS PRODUTOS A CAMPO. 


QUALIDADE RECONHECIDA 

ANIMALLTAG POSSUI SEU PREFIXO ICAR, PARA 
EMISSÃO DE MICROCHIPS DE ACORDO COM AS NORMAS 
ISO 11784 - PREFIXO 963. PARA RECEBER PREFIXO 
ICAR, É NECESSÁRIO QUE A EMPRESA COMPROVE 
A QUALIDADE E O DESEMPENHO DOS MICROCHIPS E 
LEITORES COMERCIALIZADOS. 

A EMPRESA TEM SEU SISTEMA DE QUALIDADE E 
PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, 
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTADOS E 
AUDITADOS. 


WWW.ANIMALLTAG.COM.BR 


